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PORFIRIO DÍAZ (1830-1915) 

Presidente de la República Mexicana 
durante 31 años, de 1876 a 1880 y de 1884 
a 1911. En 1876, proclamó el Plan de 
Tuxtepec, por el que desconoció al gobierno 
de Sebastián Lerdo de Tejada, y se 
levantó en armas, hasta que logró tomar el 
poder. Instituyó un régimen dictatorial. 
Formó su gabinete con un grupo de 
funcionarios, a los que se conoció como los 
científicos, y de-entre los que destacó José 
Ives Limantour. Impulsó- el comercio, 
fomentó lá i inversión extranjera, y moderni- 
zó las comunicaciones y la industria. La 
-nación progresó mucho, pero sólo se benefi- 
ciaron unos pocos, y la mayor parte del 
pueblo vivía en la pobreza. Los obreros se 
organizaron, y estalló una ola de huelgas 
que fueron violentamente reprimidas. 
Francisco 1. Madero proclamó el Plan de 
San Luis, en el que invitó al pueblo a 
rebelarse contra el dictador. La Revolución 
Mexicana estalló el 20 de noviembre de 
1910. El ejército federal no pudo sofocar la 
rebelión, y Díaz tuvo que renunciar. 


